Melirdiinensionale Aufgaben.                                 143

wobei dtf das Element cler Oberflache fj, N die auJGere Normale
bedeutet.   In der Ebene hat man ahnlich

<$.

Alle diese Eigenschaften bleiben ofienbar erhalten, wenn die
GroJSe p mit ihren ersten Ableitungen im betrachteten Gebiete
stiickweise stetig ist. Dann setzen sich nur die Potentiale aus
einer encllichen Anzahl solcher, in denen die Dichtigkeit mit
ihren ersten Ableitungen stetig ist, adclitiv zusammen.

Das wichtigste Hilfsmittel unserer ferneren Untersuclmngen
ist nun die Foissonsche Form el:

Ist Q stiickweise stetig, so verlieren die Gleichungen nur in den
Unstetigkeitslinien ihren Sinn,, nahert man sich aber dieeeu
Linien, so streben beide Seiten dieser Gleichungen bestimmten
endlichen Grenzwerten zu.

Weshalb gerado diese Formeln fiir die folgenden Unter-
suchungen von Bedeutimg siiid, orkennt man leicht, indem man
das Element (les das Potential darstellendon Integrals im Sinne
der Theorio der Wiirmeloitung tloutet.

Im Raume kaim die GroBe

1

4flrr0i*
in der Ebene die ("-irolJe       -

mit oiuer boliebigen konstanton 6', ale die stationaro
Tomporatur augosc^hon wordcn, die oinc an der Stello I boiind-
liche Warmotjuollo horvorruft; die Konstante (J nonnen wir die
Ergiobitfkoit dor Quellcu Bttom wir 0 --^ 1, so ist die Warme-
menge, dio im ornten Falle (lur<*.h cine Kugol, im zweitezi (lurch
eineu Kreis "vom Radius r^ hmdurchtritt, die eino oder andere

dor (JroBcn               d   /   i    \

-- i     ( ,         J'-lJtrj! -- 1,
</rOJ \4xrolJ                   '

d      l         lralzoichen. Das Integrations-0a? Bei im Grundgebiet mit ihron
